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Situation au niveau du modèle GUNTZ-DIVOUX 


Stations météo SRPV - FREDON - données au 28/08 


Postes 

77-Chevry Cossigny 
77-Villeroy 

Générations 
en cours 

14 e ™ 

13*" 

Date des dernières 
contaminations 

24-25-27-28/08 

24-26-27-28/08 

Date 

prévisionnelle 
sortie de taches 

30/08 

31/08 

Pluies 
(mm) 
depuis le 
21/08 
32 
25.5 

78-Poissv 

13ème 

27-28/08 

2/9 

25 

78-Boissy Sans Avoir 

13*" 

24-26-27-28/08 

30/08 

15.5 

Stations météo France- données au 

26/08 


Postes 

Générations 

Date des dernières 

Date 

Pluies 
(mm) 
depuis le 
19/08 

en cours 

contaminations 

prévisionnelle 
sortie de taches 

77-Changis sur Marne 

10 e "* 

22-24-26/08 

28/08 

32 

77-La Brosse Montceaux 

géme 

22/08 

28/08 

22.6 

77-Nangis 

12=ne 

22-25/08 

28/08 

11.4 

77-Nemours 

10 e ™ 

22-26/08 

29/08 

10.2 

95-CormeilIes 

14*" 

22-24-25-27-28/08 

30/08 

32 
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Direction Régionale et 
Interdépartementale de 
l'Agriculture et de la 
Forêt 

Service Régional de la 
Protection de* Végétaux 
ILE DE FRANCE 

10 rue du séminaire 
94516 RUNGIS cedex 
Tel 01-41-73-48-00 
Fax 01-41-73-48-48 


La fin de végétation continue d'être marquée par des contaminations fréquentes. 
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